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pendicularem cgrederetur, fumenda eflet OB feu a ad co 
as partes centri 0 , Sc propterea fignumejus mutandum effect 
fcribendum - a pro -fa. Quo pafto prodiret Medii denfitas & 

- Negativam autem denfitatem ( hoc eft q Use motus Cor . 

pormn accelerat ) Natura non admittit, 8c propterea natu I' 
ter fieri non poteft ut corpus alcendendo ab A deferibat ci l" 
quad ran tem A L. Ad hunc effedum deberet corpus a Md' * 

impellente accelerari, non a refiftente impediri. 

Exempt. 2. Sit linea A EC K Parabola, axem habens OL ho 
rizonti AK perpendicularem, 8c requiratur Medii denfitas qu * 
faciat ut projectile in ipfa moveatur. * 

Ex natura Parabolae, redangulum A DK sequale eft redan- 
gulo Tub ordinata DG 8c re&a aliqua data: hoc eft, fi dican- 
turreda ilia b, AB d,AKc,BC eScB D o -, re&angulum 
in c — a — ofe u a c —aa — 2 ao -f co — oo aequale eft reftanguloi 

in D G, adeoq; D G aequale 


A C — a a r 


^ ~ '■■V t p . 

~b 0 -J;- Jsn|fcn- 

bendus eftet hujus feriei fecundus terminus c — y - o pro (h, Sc 


c ~ q ^ j 

ejus coefficiens — pro < 9 } tertius item terminus °y pro Roo, 
8c ejus coefficiens j pro R. Cum veto pi ares non fint termini, 
debebit quarti termini S o' coefficiens $ eVanefcere, 8c propterea 
quantitas^— — _ __cui Medii denfitas proportionalis eft, ni- 

hil erit. Nulla igitur Medii denfitate movebitur Projectile in 
Parabola, uti olim demon ftravit GalilAjfs. Q^E.I. 

Exempt. 3. Sit linea AG K Hyperbola, Afymptoton habens 
h X piano horizon tali A K perpendicularem; 8c quaeratur Me- 
dii denfitas quae faciat Ut Projectile moveatur in hac linea. 

Sit M X Afymptotos altera, brdinatim applicate DG pro- 
duce 
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J08* occurrens in V, it ex natura Hyperbote, reSanguIum 
XV in VG 
dabitur- Da- 
tur autem ra- 
tio P N ad 
KX, & prop- 
terea dature- 
tm reftan- 

oulumPNin 

VG. Sit il- 

lud bb i & 
completo pa- 
rallelogram- 

moP NXZ, 
dicat ur B N 
a,B Do, NX 
c , 8c ratio da- 0 
taPZadZX 

vcl DN ponatur effe^. Et erit VN *qualis a~o, VG squalls 
VZ equate ~ ~0, & CD feu NX-VZ- VG «- 
qualis c 


■a 4- * - ~ 0 . Refolvatur terminus ~ Q in feri- 

em convergentem 7 -f + ^ «ft u a* 

be- ^-*-7+7 •~rS- 7 '‘-7 •' &c - Hujus feriei ter- 
minus fecundus — 0 — ^ 0 ufurpandus eft pro ^0, tertius cum fig- 

it . b b 

no mutato — o 2 pro R o 1 , Sc quartus cum figno etiam mutato ^ 0 a 

pro So 3 , eorumq-, coefficientes^- — 8c feribendae funt, 
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